RO 


BIRKENMAY ER 


NAJUKOCHAŃSZY i NAJLEPSZY MĄŻ 


EMERYTOWANY PROFESOR V LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO IM. A. WITKOWSKIEGO 

W KRAKOWIE, B. DYREKTOR LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KŁODZKU, B. KIE- 

ROWNIK WOJEW. OŚRODKA DYDAKT.-NAUK. FIZYKI W KRAKOWIE, ODZNACZONY 
MEDALEM X-LECIA PRL 


urodzony 8 listopada 1894 r., zmarł 11 marca 1973 roku, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek dnia 15 bm. o godz. 10 
w kościele na ementarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 
spoczynku do grobowca rodzinnego, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu : 


ŻONA, SYNOWIE i RODZINA. 
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